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Bestimmungstabelle der Gattung Dicrania Serv. 
(Coleoptera — Melolonthinae — Macrodactylini) 

Mit 3 Abbildungen 
Von G. Frey 


Die Gattung Dicrania wurde im Jahre 1832 von Serville begrundet und 
zwar auf die Art Dicrania nigra. Die zwei Zacken auf dem Clypeus haben 
wohl die Namensgebung veranlaftt. Im Lauf der nachsten Jahrzehnte wur- 
den dann verschiedene Arten von Castelneau, Guerin, Blanchard und Bur- 
meister, in der 2. Halfte des Jahrhundrts von Eschholtz und einige Arten 
von Kraatz beschrieben. Vor 50 Jahren hat dann Herr Moser eine groftere 
Anzahl Arten bearbeitet, so daft das urspriingliche Gattungsbild weitgehend 
geandert wurde. Die anfanglich als Gattungsmerkmal bestimmten Zacken 
am Clypeus sind nur noch bei einem Teil der Arten vorhanden. Andere Ar¬ 
ten haben einen gerundeten Clypeus, wieder einige haben sogar statt 9 Fiih- 
lergliedern 10 Fiihlerglieder. So sind eigentlich die Gattungsmerkmale auf 
den Habitus beschrankt, meistens sind die Tiere hochgewolbt und haben nach 
hinten stark verengte Fliigeldecken. Aber auch das ist nicht bei alien Arten 
der Fall, trotzdem kann man nach einiger Ubung die Dicrania-Amen von an- 
deren Gattungen unterscheiden. Es gibt demnach kein gemeinsames Merkmal, 
das die Gattung sicher von anderen Macrodactylini abtrennt, es sei denn 
man nimmt das Fehlen jeglicher Differenzierung des Geschlechtsapparates als 
Kennzeichen. Alle Parameren der bis jetzt bekannten Dicrania- Arten sind 
von gleicher Form (siehe Abb. 1). Die hochst geringfiigigen Unterschiede eig- 
nen sich nicht zurTrennung der Arten. Fur die Bestimmungstabelle waren da- 
her die Form des Clypeus und vor allem die Art der Behaarung neben eini- 
gen Sondermerkmalen einzelner Arten die Hauptgesichtspunkte, nach 
welchen die Gattung geordnet wurde. Leider ist die Kenntnis der Gattung 
noch unvollstandig, denn von einem Teil von Arten sind nur <3 bzw. 9 vor¬ 
handen. 

Bei 2 Arten, castaneipennis Mos. und flavoscutellata Cast, sind die Ge- 
schlechtsdifferenzierungen jedoch so erheblich, daft die letzte Art unter vier 
verschiedenen Namen beschrieben wurde. Es ist daher nicht ausgeschlossen, 
daft noch andere Oberraschungen auftreten, wenn mehr Material heraus- 
kommt. Die Gattung ist im allgemeinen recht selten. Aus alien Museen 
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einschlieBlich meiner eigenen Sammlung konnten knapp 500 Exemplare un- 
tersucht werden. Ober die Lebensweise ist kaum etwas bekannt. Mannerheim 
gibt an: „auBerst selten auf Bliiten“. 

Ich mochte vor allem Herrn Dr. Hieke, Berlin und Herrn Villier sowie 
Mme. Bons, Paris, und Herrn Dr. Dieckmann in Eberswalde fur die Oberlas- 
sung von Typen danken. 

Ferner den Museen London, Dresden, Miinchem Brussel, New York, 
Chicago und San Francisco, Herrn Plaumann, Brasilien, Herrn Martinez, 
Argentinien und Pater Pereira Brasilien fur die Oberlassung von Material 
meinen Dank aussprechen. 


Bestimmungstabelle 

1/18 Halsschild und Fliigeldecken behaart oder mit Schuppenborsten be- 
kleidet 

2/13 Halsschild und Fliigeldecken mit einfachen Haaren bekleidet 

3/4 Fliigeldecken gestreiffc, gelblich behaart, 

Lange 13-14 mm ex descoript: hirtipes Cast. 

4/3 Fliigeldecken nicht gestreift 

5/6 Behaarung der Fliigeldecken dicht und ungleich, kiirzere und lange 
Haare gemischt, hellbraun, Clypeus gerundet, Lange 15 mm, Brasi¬ 
lien ex descoript: pellita Esch. 

6/5 Behaarung der Fliigeldecken gleichartig, maBig dicht oder zerstreut 

7/8 Fliigeldecken sehr zerstreut behaart, schwarz, Halsschild sehr dicht 
abstehend borstenartig schwarz und hell gemischt behaart, matt. Cly¬ 
peus quadratisch, Ecken gerundet, die Rander aufgebogen, Clypeus 
auBerst dicht runzelig fein punktiert, Stirn und Scheitel grob quer- 
gerunzelt. Halsschild entsprechend der Behaarung dicht und ziemlich 
grob punktiert. Vorder- und Hinterecken des Halsschildes recht- 
winkelig, die Hinterecken etwas vorspringend, Scutellum fein und 
dicht punktiert mit glatter Mittellinie, fein hell behaart. Fliigel¬ 
decken glanzend mit einigen nach hinten erloschenen Punktreihen 
sehr sparlich hell und nicht sehr lang behaart, nur am Suturalstreifen 
und auf den Seiten etwas dichter. Die Punktierung ist entsprechend 
ebenfalls zerstreut, die Haare entspringen in den Punkten der Flii¬ 
geldecken. Pygidium diinn und anliegend fein und zerstreut behaart 
mit einigen groben Punkten in der Mitte. Unterseite und Beine lang 
und greis behaart. Fiihler schwarzbraun, Fiihlerfahne erreicht etwa 
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die Halfte der Lange des Stiels. Erstes Tarsalglied mit rechtwinkelig 
abstehendem, an der Spitze etwas gebogenem Haken. Lange 14 mm 
1 <3 Bahia, Brasilien Type in meinem Museum. setosicollis n. sp. 

8/7 Fliigeldecken maBig dicht und lang behaart, Lange hochstens 10 mm 
(parvula mit 6 mm Lange Fliigeldecken zerstreut behaart) 

9/10 Clypeus rechteckig, kurz, breiter als lang, Ecken gerundet, kaum auf- 
gebogen, Fliigeldecken schwarz oder rotbraun. Haare auf dem Hals- 
schild lang abstehend und dunkelbraun, auf den Fliigeldecken heller 
kiirzer und anliegend behaart, Gestalt gedrungen, 1. vorderes Tar¬ 
salglied einfach. 12 ( 3 $, Lange 7-9 mm, Brasilien, Rio de Janeiro 
Type im Museum Sao Paulo, Paratypen in meinem Museum und im 
Britischen Museum. Parameren Abb. 1 hirsuta Frey 

10/9 Clypeus konisch, ziemlich lang, Haare auf dem Halsschild weiBlich 

11/12 Clypeus Vorderecken gerundet, der Rand maBig aufgebogen, Fliigel¬ 
decken braun, fein unregelmaBig und rauh punktiert ohne Rippen, 
(3 Vordertarsen einfach. Lange 10 mm, 7 Exemplare von gleicher 
Lange, Ceara Bras. pilosa Mos. 



Abb. 1: Parameren von Dicrania hirsuta Frey 


12/11 Clypeusecken scharf, Rand stark aufgebogen, Halsschild und Fliigel¬ 
decken einfarbig schwarzbraun, Fliigeldecken gerippt, Halsschild 
sehr lang aber wenig dicht greis behaart, Fliigeldecken zerstreut und 
kurz behaart, Lange 6 mm, 1 $ Bolivien Cochabamba, Type in 
meinem Museum parvula Frey 

13/2 Halsschild und Fliigeldecken mit langen spitzen weiBlichen Schuppen 
oder einfachen kraftigen Borsten, Halsschild dichter als die Fliigel¬ 
decken bekleidet 

14/17 Halsschild ohne glatte Flecken, Clypeusecken scharf und aufgebogen 

15/16 Halsschild sehr dicht, Fliigeldecken weniger dicht mit langlichen 
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Schuppen bekleidet. Clypeus schwarz, Lange 10-14 mm Bahia, Bra- 
silien. Nur 6 S subvestita Bl. 

syn. = (squamulata) Mos. 

16/15 Halsschild und Fliigeldecken, letztere zerstreut mit einfachen krafti- 
gen Borsten bekleidet, Clypeus rot, Lange 10-11 mm, Bolivien 

piligera Bl. 

17/14 Halsschild auf den Seiten in Randnahe mit einem kahlen Flecken, 
Clypeus kurz, Ecken gerundet, Schuppen auf den Fliigeldecken zer¬ 
streut und weniger dicht als bei der vorigen Art. Lange 15 mm, 2 <3 <3 
Amazonas, Brasilien signaticollis Mos. 

18/1 Nur der Halsschild ganz oder teilweise behaart, die Fliigeldecken 
kahl oder die ganze Oberseite kahl, einzelne Arten mit einigen Haa- 
ren oder Borsten an der Spitze oder der Basis der Fliigeldecken. 

19/56 Der Halsschild ganz oder teilweise behaart, wenn der Halsschild nur 
teilweise behaart ist, reicht die Behaarung vom Vorderrand minde- 
stens bis 1 /s der Halsschildlange. Ein Haarkranz nur auf den Sei- 
tenrandern bleibt hier ohne Betracht, ebensowenig einzelne Haarbii- 
schel auf der Scheibe. 

20/25 Behaarung des Halsschildes borstenartig und auBerst dicht, Oberfla- 
che des Halsschildes nicht sichtbar. 

21/24 Clypeus (5? mit 2 scharfen Zacken oder aufgebogenen scharfen 
Ecken 

22/23 Clypeus mit scharfen abstehenden Zacken, auf der Halsschildscheibe 
2 kammartige Borstenbiischel und bei grofieren Exemplaren daneben 
noch ein kleineres Biischel abstehender Borsten. Bei kleinen Stricken 
nur 2 Borstenbiischel. Fliigeldecken rotbraun. Erstes vorderes Tarsal- 
glied mit Haken. Alle vorderen Tarsalglieder kurz verbreitert. Hin- 
tertibien an der Spitze stark verbreitert. Lange 10-15 mm. Joinville, 
Bras, und weitere Fundorte aus dem mittl. Brasilien 

nur <3 c3 velutina Cast. 

23/22 Clypeus mit aufgebogenen scharfen Ecken, flach dreieckig ausgeran- 
det. Halsschild ohne Borstenbiischel. Die Borsten alle dicht anlie- 
gend, ganz seiten einige abstehend, ebenso beim Scutellum. Vorder- 
tarsen und Hintertibien wie bei velutina gestaltet. Die Borsten sind 
dicker als bei velutina, fast schuppenformig mit glatter Mittellinie. 
Das Pygidium ist wie der Halsschild bekleidet nur zerstreut. Auf 
der Unterseite befinden sich die gleichen gelblichen Borstenschuppen 
ziemlich dicht anliegend. Kopf, Tibien und Tarsen dunkelbraun. Die 
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ersten 2 Fiihlerglieder gelb, die iibrigen einschliefilich der Fahne 
braun. Fliigeldecken rotbraun glatt. Lange 12-13 mm, Brasilien, 
Amazonas und Joinvilie 5 6 <5- Type im Museum Dresden, Para- 
typen in meinem Museum. similis n. sp. 

24/21 Clypeus flach gerundet, der Vorderrand kurz aufgebogen. Auf der 
Flalsschildscheibe 2 kammartige Borstenbiischel, sonst kleine abste- 
hende Borsten. Fialsschild wie die vorhergehenden Arten dicht mit 
Borstenschuppen bekleidet, ebenso die Spitze der gelbbraunen Flu- 
gel decken. 9-14 mm, Bras. St. Catharina, Paraguay, Neo-Type Mu¬ 
seum Dresden, 2 6 6 flavipennis Kr. 

25/20 Fialsschild dicht und fein bis grob, lang oder kurz behaart, Unter- 
grund des Fialsschildes jedoch immer sichtbar 

26/27 6 Piinterschenkel hellrotbraun, auBergewohnlich verbreitert, etwa 4 

mal so breit wie die vorderen und mittleren Schenkel. $ Fiinterschen- 
kel normal breit. Kopf, Fialsschild, Brust, Beine, Fiihler und Scutel- 
lum schwarz, die mittleren Tibien etwas rotlich gefleckt. Fliigel¬ 
decken und Fiinterleib rotbraun, Suturalstreifen schwarz, Oberseite 
glanzend, Kopf mit abstehenden schwarzen Schuppenborsten. Fials¬ 
schild mit langen greisen Fiaaren abstehend gleichmaBig ziemlich 
dicht bekleidet. Clypeus trapezformig, vorne kaum ausgerandet, 
aufgebogen, die Ecken fast scharf. Die Oberseite des Clypeus und 
der Stirn ist grob punktiert, in den Punkten sitzen die Schuppenbor¬ 
sten, der Scheitel ist glatt, dicht und fein punktiert. Der Fialsschild 
ist entsprechend der Behaarung sehr dicht und ziemlich fein punk¬ 
tiert, an der Basis ein schmaler glatter Streifen. Vorderer und hin- 
terer Seitenrand des Fialsschildes gerade. Vorderecken vorgezogen 
und spitz, Fiinterecken stumpf und kurz abgerundet. Basis fein ge- 
randet. Scutellum wie der Fialsschild punktiert und behaart, in der 
Mitte glatt. Fliigeldecken mit einigen abstehenden Fiaaren an der Ba¬ 
sis, sonst kahl. Suturalstreifen und die schwarzen Epipleuren erha- 
ben. Die Fliigeldecken tragen einen verworrenen, von der Basis bis 
zur Mitte reichenden Punktstreifen und sechs durchgehende kraftige 
Punktreihen, wobei die ersten 4 Zwischenraume breiter sind. Die 
Zwischenraume sind glatt. Das Pygidium ist dicht lang greis und an- 
liegend behaart, die Oberflache nicht sichtbar. Die Brust und die 
vorderen Beinpaare sind lang greis und ziemlich dicht, die Segmente 
und Fiinterbeine nur zerstreut behaart. Die Schenkel 6 haben am 
unteren Ende 2 Paar kurze und spitze Sporne und neben der Ein- 
miindung der Tibien einen kegelformigen stumpfen Zahn. Die zu 
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einem Drittel oben schwarze, sonst rotbraune Hintertibia hat im 1. 
Drittel des AuBenrandes eine Ausbuchtung und ebenfalls einen am 
unteren Ende langen schwach gekriimmten Dorn. Die Hinterschen- 
kel des 2 sind einfach, und normal breit. Vordertibien mit 2 Zah- 
nen, die Tarsen sind einfach. Jedes der beiden letzten Ventralseg- 
mente ist so breit wie die folgenden vier. Die Fliigeldecken sind nach 
hinten stark verengt. Lange 8 mm, 5 $ <3,3 2$ Peru, Abancay, 
leg. Pereira 29. III. 68. Type in Coll, martinez, 2 Paratypen in mei- 
nem Museum, 3 Paratypen im Museo Sao Paulo. Die Art hat einen 
auBergewohnlichen Hinterleib, deshalb ist die Zugehorigkeit zu 
Dicrania nicht ganz sicher. Infolge ihres sonstigen Erscheinungsbildes 
soil sie jedoch vorlaufig hier eingereiht werden. martinezi n. sp. 

27/26 Hinterschenkel normal breit 

28/33 Fiihler mit 10 Gliedern 

29/30 Halsschild nur maBig dicht und zerstreut und wenig lang behaart. 
Punktierung des Halsschildes besonders auf der Scheibe grob und 
dicht. Kopf schwarz, Halsschild rotbraun, Fliigeldecken gelb, Scutel- 
lum 1 x schwarz, 1 x gelb. Unterseite und Pygidium dunkel bis hell- 
braun. Halsschild abstehend maBig lang und besonders gegen die 
Basis zu zerstreut, auf der Scheibe etwas dichter behaart. Die Behaa- 
rung ist bei der Type hellbraun, an der Basis mit langeren greisen 
Haaren gemischt, bei dem 2. Exemplar nur dunkel, an der Basis sehr 
zerstreut. Die Unterseite und das Pygidium ist an der Brust dichter, 
sonst zerstreut anliegend, die Beine abstehend greis behaart. Clypeus 
mafiig lang, Vorderrand flach gerundet, trapezformig, die Ecken 
breit abgerundet. Der Clypeus ist mafiig grob und sehr dicht, Stirn 
und Scheitel sehr grob und sehr dicht punktiert. Der Halsschild ist 
bis zur Basis punktiert, auf der Scheibe dicht, an der Basis zerstreut, 
auf der Seite am Vorsprung eine kahle Stelle. Die Punktierung ist 
grob, gegen die Basis zu feiner. Vorderer Seitenrand des Halsschildes 
leicht concav, hinterer Seitenrand gerade, Vorderecken wenig vorge- 
zogen und scharf rechtwinkelig. Hinterecken stumpf und gerundet. 
Das Scutellum ist zerstreut fein punktiert und behaart. Die Fliigel¬ 
decken tragen am Seitenrand und an der Spitze einige Harchen, 
sonst sind sie kahl und glanzend. Neben dem Suturalstreifen eine 
Reihe grofierer sehr flacher und dunkler Punkte, sonst sind die Flii¬ 
geldecken mit sehr undeutlichen Reihen kleiner dunkler Punkte be- 
deckt. Das Pygidium ist flach, grob und mafiig dicht punktiert mit 
glatter Mittellinie. Die rotbraunen Fiihler haben 10 Glieder, die 
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Fahne ist kurz. Lange 16-17 mm, 2 ? ? Bahia, Brasilien, Type im 
Brit. Museum. Paratype in meinem. Museum. popei n. sp. 

30/29 Halsschild sehr dicht und lang behaart 

31/32 Clypeus in der Mitte flach, dreieckig ausgerandet. Vorderecken 
aufgebogen. Clypeus zerstreut punktiert. Halsschild rotbraun, Flii- 
geldecken braun, Halsschild iiberall kurz anliegend und sehr lang 
behaart, an der Fliigeldeckenbasis einige lange Haare. Flugeldecken 
auf der Scheibe quer gerunzelt, sonst glatt, Fiihler <3 so lang wie der 
Stiel. 

Lange 17 mm, Argentinien, 1 (3 argentinus Mos. 

32/31 Clypeus gerundet, sehr stark aufgebogen und kaum ausgeschnitten, 
schwarz, Kopf und Halsschild rotbraun, Kopf etwas dunkler, Flu- 
gel decken schwarz, Unterseite und Beine hellbraun, Fiihler gelb, 
Halsschild uberall sehr dicht kurz und lang abstehend behaart. Un¬ 
terseite und Pygidium ebenfalls lang, sehr dicht und besonders die 
Brust zottig gelblich behaart. Vordertibien mit schwarzen Spitzen. 
Kopf sehr dicht und grob punktiert, Scheitel kurz hell behaart. Vor- 
derer und hinterer Seitenrand des Halsschildes gerade, Vorder- und 
Hinterecken stumpfwinkelig, sehr kurz abgerundet. Scutellum in 
Farbe und Behaarung wie der Halsschild. Flugeldecken glanzend mit 
sehr undeutlichen und aufierst feinen (x 6) Punkten. Pygidium in 
der oberen Halfte und das Propygidium ziemlich dicht mafiig fein 
und etwas rauh punktiert. Tarsen schlank und einfach. Fiihlerfahne 
(3 etwas kiirzer als der Stiel. Lange 13-14 mm, ohne erkenntlichen 
Sexualunterschied. 8 c5 2 Paraguay, Type in meinem Museum, Pa- 
ratypen in Coll. Martinez, im Museum Chicago und in meinem Mu¬ 
seum. fraudulenta n. sp. 

Auch diese Art, ebenso D. argentina Mos. weicht durch die 10-glied- 
rigen Fiihler und die parallelen Flugeldecken vom Normaltyp der 
Gattung Dicrania ab. 

33/28 Fiihler mit 9 Glieder 

34/51 Clypeus vorne gerade oder leicht nach auften gerundet (laevipennis 
Mos. mit scharfen Ecken) 

35/48 Clypeus grob und dicht bis sehr dicht punktiert 

36/39 Halsschild sehr lang und dicht iiberall behaart 

37/38 Clypeus breit, die Ecken breit gerundet, Vorderrand stark aufgebo¬ 
gen, Behaarung auf dem Halsschild dunkel, Flugeldecken schwarz- 
braun bis braun. Unterseite sehr dicht gelblich behaart. Vordertarsen 
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einfach. Erstes mittleres Tarsalglied mit Haken, 19-15 mm, Santos, 
Paraguay, Argentinien, 5 <$ <5, Missiones unicolor Kr. 

v. fulvicollis mit hellerem Haar auf dem Halsschild 

38/37 Kopf und Clypeus lang und schmal, Vorderrand des Clypeus gerade, 
normal aufgebogen, Ecken kurz gerundet, auBerst dicht und grob 
punktiert. Kopf quergerunzelt, Halsschild sehr fein und am Vorder¬ 
rand etwas dichter rauh punktiert. In den Punkten entspringen sehr 
lange helle manchmal zottig verflochtene Haare. Fliigeldecken kahl, 
glatt und ohne Punkte (x 16) Pygidium wie der Halsschild, jedoch 
sehr zerstreut behaart. Scutellum dicht behaart mit vorderer kahler 
Mittellinie. Kopf, Halsschild und Scutellum schwarz, Fliigeldecken, 
Pygidium und Fiihler braun, die ersten 2 Fiihlerglieder gelb. Vor¬ 
derer Seitenrand des Halsschildes leicht concav, hinterer Seitenrand 
gerade, Vorder- u. Hinterecken rechtwinkelig, die Basis in der Mitte 
deutlich vorgezogen. Die Unterseite ist an der Brust sehr lang und 
dicht, die Ventralsegmente sind zerstreut und kiirzer behaart. Fiih- 
lerfahne <3 so lang wie die folgenden 4 Glieder. 1. Tarsalglied & 
mit einem leicht gekriimmten Dorn. 

Lange 10-13 mm, Utariti Rio Papagaio und Jatahy Gogay Brasilien, 

# 

Type im Mus. Sao Paulo, Paratypen im Britischen Museum und mei- 
nem Museum. moseri n. sp. 

39/36 Halsschild zerstreut bis maBig dicht behaart, oder dicht und sehr 
fein, aber niemals lang behaart. Oberflache immer sichtbar. 

40/43 Halsschild ganzlich behaart ohne kahle Stellen an der Basis, hoch- 
stens ist dort die Behaarung weniger dicht. Punktierung fein und 
dicht. 

41/42 GroBe Art, 20 mm, Kopf schwarz, Clypeus Edken stark gerundet, 
vorne gerade, Halsschild und Fliigeldecken braun, ziemlich parallel, 
Haare dunkel. Bei einem Exemplar nur der Clypeusrand schwarz, 
sonst der Kopf rotbraun (Type) 2 $ $ Brasilien, Santos metzi Kr. 

42/41 Lange 10-14 mm, Ober- und Unterseite schwarz, vorletztes und teil- 
weise letztes Ventralsegment mit rotem Rand. Pygidium ist gefleckt, 
ganz rot oder schwarz. Clypeus ziemlich lang, schwach konisch, Vor¬ 
derrand gleichmaBig gerundet, etwas abgeplattet und kaum aufge¬ 
bogen. Der Kopf ist sehr dicht, ziemlich grob und rugos punktiert 
und mit kurzen, abstehenden dunklen Haaren bekleidet. Vorderer 
Seitenrand des Halsschildes concav, hinterer Seitenrand gerade, 
Vorderecken vorgezogen und sehr spitz. Hinterecken scharf stumpf- 
winkelig. Die Halsschildoberseite und das Scutellum, letzteres mit 
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glatter Mittellinie ist iiberall dicht hellbraun oder greis behaart und 
entsprechend fein punktiert. Eine glatte Mittellinie, manchmal nur 
von der Basis zur Scheibe, bei anderen Exemplaren auch durchge- 
hend, ist vorhanden. Die Fliigeldecken sind kahl mit einigen hinten 
erloschenen Punktreihen. Ein Exemplar ohne genauen Fundort mit 
rotbraunen Fliigeldecken und Beinen. Das Pygidium ist sehr zer- 
streut und flach punktiert und ebenso zerstreut behaart. Die Unter- 
seite ist dicht und anliegend mafiig lang und greis behaart, ebenso die 
Beine. 10 $ $ Brasil, Rio Caraguata 21’48 s. Br. 52’27 L (Plau- 
mann leg.) Bolivien Santa Cruz (Zischka und Martinez leg.) Sao 
Paulo Jacarahy (Type). Type im Museum Berlin, Paratypen in Coll. 
Martinez und in meinem Museum. plaumanni n. sp. 

43/40 Halsschild mit glattem Rand an der Basis, der sich an den Seiten er- 
weitert. 

44/47 Halsschild auf der Scheibe dicht und mittelfein punktiert, Basis nicht 
bewimpert. 

45/46 Clypeus mit flach gebogenem Rand und etwas hervortretenden 
scharfen Ecken. Halsschild rotbraun, mit schwarzem Basalrand. Flii¬ 
geldecken schwarz oder Oberseite rotbraun, glanzend, Halsschild fein 
behaart, die Basis in einem breiten, auf den Seiten erweiterten Strei- 
fen kahl. Hinterecken des Halsschildes vortretend, die Basis der Flii¬ 
geldecken an den Ecken mit kleinem Zahn (vergl. D. nigra Serv.) 
Clypeus sehr dicht rauh und grob punktiert. Behaarung des Pygi- 
diums in der Mitte zusammenlaufend. Lange 12-13 mm, 9 6 6, 1 
9 Columbien (Type) und Cayenne laevipennis Mos. 

46/45 Clypeus trapezformig vorne gerade, Ecken kurz gerandet. Kleine 
Art unter 10 mm <3 Fliigeldecken und Halsschild schwarz, ein 
Exemplar mit einem roten Rand an der Basis, welcher in der Mitte 
unterbrochen ist und seitlich bis zum Vorsprung des Halsschildes 
reicht. Ein weiteres Exemplar mit rotbraunen Fliigeldecken und 
Halsschild, das Halsschild mit einer schwarzen Makel auf der 
Scheibe; sie erreicht nicht die Basis. Der punktfreie Streifen an der 
Basis ist etwa Vs der Halsschildlange breit, in der Mitte mit einem 
nicht ganz die Scheibe erreichenden glatten Langsstreifen. Clypeus 
vorrie gerade, Ecken scharf. Oberseite des Kopfes dicht und grob 
runzelig punktiert, Halsschild sehr dicht und fein punktiert und be¬ 
haart bis auf den Basisstreifen. Vorderer und hinterer Seitenrand 
des Halsschildes leicht concav, Vorder- und Hinterecken vorgezogen 
und spitz. Scutellum sehr fein und zerstreut punktiert, mit Harchen 
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in den Punkten, ein breiter Mittelstreifen ist glatt. Fliigeldecken nur 
neben der Naht mit einem Punktstreifen, sonst aufterst zerstreut und 
schwach punktiert Pygidium und Unterseite weifilich maftig dicht 
anliegend behaart. Entsprechend der Oberseite sind bei dem dunklen 
Stuck die Beine bis auf die Hinterschenkel schwarzlich, bei den hel- 
leren Exemplaren die Beine gelb. Fiihlerfahne so lang wie die fol- 
genden 5 Glieder. Vordertarsen einfach und nicht verbreitert. Ein 
Glied der mittleren Tarsen mit Haken, Tibien einfach, an der Spitze 
nicht verbreitert, 8-9 mm, Britisch Gayana, Type in Acad, of 
Science San Francisco, Paratype in meinem Museum. 

varicolor n. sp. 

47/44 Halsschild oben auf der Scheibe grob und zerstreut punktiert, einfar- 
big schwarz oder gelbbraun und auf dem Halsschild mit schwarzen 
Flecken. Vordere Halfte grob und rauh, gegen die Basis zu feiner, 
unregelmafiig punktiert. In den Punkten sitzen weifiliche kurze Bor- 
sten, die Basis des Halsschildes ist sehr kurz borstig bewimpert, das 
Scutellum mit anliegenden solchen Borsten bekleidet. In den Hinter- 
ecken und an der Basis sind grofie, kahle, symmetrische Flecken, 
Clypeus vorne gerade, etwas aufgebogen mit scharfen Ecken; er ist 
rauh, grob und dicht punktiert. 

9-13 mm, Siidl. Brasilien und Argentinien, relativ haufig, 2 siehe 
Nr. 69/70 2 flavoscutellata Cast. 

syn. 2 nigricans Cast. 

2 lasiopus Bur 
2 kulzeri Frey 

48/35 Clypeus zerstreut und grob punktiert 

49/50 3 Oberseite schwarz, glanzend, Halsschild manchmal rotlich, Cly¬ 

peus vorne gerade, aufgebogen, Ecken sehr kurz abgerundet, 1 2 
Fliigeldecken rotbraun, 1 2 schwarz. Halsschild auf der Scheibe 
dicht und mittelgrob punktiert, abstehend hellgrau und hellbraun 
behaart. In den Hinterecken grofie kahle und glatte Flecken, die 
teilweise iiber die Halfte des Halsschildes hinaufreichen. Die Basis 
durchgehend kahl und glatt. Fliigeldecken glatt und kahl ohne 
Punkte und Streifen, Halsschildseitenrand und Basis bewimpert. 
Unterseite dicht hellgrau und ziemlich lang behaart. Fiihlerbasisglied 
gelb, sonst dunkel, Fiihlerfahne 3 nur wenig kiirzer als der Stiel, 
2 etwas kiirzer, Tibien einfach Lange 14-17 mm, 45 3 3 2 2 
Nordl. Brasilien. ebenina Bl. 

50/49 Kastanienbraun, Clypeue sehr zerstreut (nur am Hinterrand) und 
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grob punktiert, der Vorderrand gerade oder sehr leicht gebogen, die 
Ecken fast scharf, die Form ist trapezformig. Halsschild auf der 
Scheibe mittelfein dicht punktiert und gelblich behaart mit grofien 
kahlen Flachen an den Ecken, die Basis ebenfalls glatt und kahl. Das 
Exemplar aus Coll. Moser hat auf dem Halsschild eine etwas feinere 
und dichtere Punktierung und kleinere kahle Stellen, als die Stiicke 
aus dem Museum Paris. Scutellum anliegend und maSig lang, Unter- 
seite lang und dicht hellgrau behaart ebenso das Pygidium. 16-20 
mm Nordl. Brasilien, 11 $ 2 6 siehe Nr. 2 Chevr. 

2 castaneipennis Che. 

51/34 Clypeus an den Vorderecken mit 2 scharfen Zacken 

52/53 Fliigeldecken breiter als der Halsschild an der breitesten Stelle, kurze 
gedrungene Form, Fliigeldecken nach hinten stark verengt, glanzend, 
Halsschild auf der Scheibe sehr dicht und fein punktiert und be¬ 
haart. An der Basis nur zerstreut fein punktiert und kahl, keine Bii- 
schel auf dem Halsschild, Halsschild schwarz, Fliigeldecken rotbraun, 
Scutellum sehr zerstreut und kahl, Fliigeldecken ohne Punktreihen, 
diese hochstens angedeutet (x 16) und kahl. Unterseite und Pygidi¬ 
um mafiig dicht anliegend greis behaart. 

11-14 mm, Brasilien Santos, 112 2 luridipennis Cast. 

53/52 Fliigeldecken nicht breiter als der Halsschild 

54/55 Halsschild nur auf der Scheibe dicht und fein behaart und gelblich 
punktiert. Ein breiter Streifen an der Basis kahl und punktfrei. In 
der Mitte des Plalsschildes etwas apical neben einem schmalen glatten 
Streifen zwei kammartige, langliche Biischel aus gelben Borsten. 
Einzelne solcher Borsten auch im oberen Drittel des Halsschildes. 
Kopf schwarz, Clypeus vorne zerstreut, Stirn und Scheitel sehr dicht 
grob punktiert, abstehend gelblich behaart. Ober- und Unterseite 
rotbraun, die Spitzen der Tibien dunkel. Vordertarsen breit, erstes 
Glied zahnartig verbreitert. Fiihlerfahne S so lang wie die folgen- 
den 5 Glieder (9 Gliederfiihler), 11 mm, Rio de Janeiro, Brasilien, 
1 2 unicum im Museum Paris fasciculata Bl. 

55/54 Halsschild iiberall gleichmafiig dicht und fein punktiert und anlie¬ 
gend behaart, das einzige 6 ist greis, die 2 2 dunkel und greis 
behaart. Clypeus (5 ist fein und dicht, 2 grober und dicht 
punktiert. Die Fliigeldecken sind bei den 2 2 mehr oder weniger 
gerunzelt und mit kraftigen Punktstreifen versehen, beim S sind die 
Fliigeldecken glatt, die Punktstreifen feiner. Oberseite rotbraun bis 
schwarz, Halsschild matt, Fliigeldecken schwach glanzend. Die Un- 
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terseite ist dicht und anliegend hell behaart. Scutellum wie der Hals- 
schild behaart. 12-15 mm, 16 2 5 1 <3? Siidl. Brasilien, Rio de Ja¬ 
neiro, St. Catharina, Santos, Joinville morio Kr. 

rugosipennis Bl. 

D. rugosipennis Bl. ist nach der Type mit den 2 2 von D. morio 
Kr. identisch und hatte Prioritat. Da aber das 3 nicht sicher geklart 
werden kann, mochte ich morio Kr. noch nicht einziehen. 

56/19 Der Halsschild ist ganzlich kahl, oder seine Rander sind mit Haaren 
eingesaumt oder die sonst kahle Scheibe tragt 2 Borstenbiischel. 

57/64 Halsschild mit 2 Borstenbiischel auf der Scheibe (siehe auch 68/62) 

58/63 Fiihler mit 10 Gliedern 

59/60 Fiihlerfahne mit 5 Gliedern 2> mit 6 Gliedern <3. Der Halsschild ist 
kahl, nur die Seitenrander sind lang und hell bewimpert, die Biischel 
auf dem Halsschild sind hell und bestehen aus langen, hellen Bor- 
sten. Clypeus vorne leicht ausgerandet, stark aufgebogen, die Ecken 
breit abgerundet, Halsschild am Vorderrand in der Mitte dicht und 
fein punktiert, sonst glatt. Pygidium, Beine und Unterseite sehr 
lang, hell und sehr dicht behaart. 

<3 (3 17 mm, 2 2 20 mm, Sao Paulo, Brasilien, 4 3 3, 2 2 2- 
Die 3 3 sind viel schlanker als die 2 2- Als 2 von Moser be- 
schrieben pentaphylla Mos. 

60/59 Fiihlerfahne mit 3 Gliedern, Fiihler 10-gliedrig 

61/62 Clypeus schwarz, vorne gerade, trapezformig, die Ecken sehr wenig 
gerundet, der Vorderrand aufgebogen. Die Oberseite 3 glanzend 
schwarz, 1 3 mit rotem Halsschild. Der Clypeus ist vorne etwas 
verloschen, hinten sehr dicht und sehr grob punktiert, der Kopf 
ebenso grob und dicht punktiert, er ist kahl. Halsschild an alien 
Randern zerstreut, lang und braun bewimpert. Die sehr schwachen, 
aus je einer Reihe bestehenden Biischel sind lang, diinn und braun. 
Der hintere Seitenrand des Halsschildes gerade, Vorder- und Hin- 
terecken stumpfwinkelig und abgerundet. Die Oberseite ist glatt und 
glanzend, am oberen Rand und an den Seitenrandern eine Reihe 
groberer Punkte, die gegen die Hinterecken zu zerstreuter auftreten. 
Scutellum kahl und glatt. Die Fliigeldecken sind kahl und glanzend 
mit deutlichen (x 25) etwas verschieden kraftigen Punktreihen, an 
den Seitenrandern sind die Fliigeldecken sehr zart und zerstreut hell 
bewimpert. Das Pygidium ist grob flach und unregelmafiig punktiert 
mit langeren abstehenden Haaren an der Spitze. Die schwarze Un- 
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terseite ist auf der Brust dicht und lang, sonst mafiig dicht und kiir- 
zer hellgrau behaart, ebenso die glanzend schwarzen Beine. Die 
braunen Fiihler 6 sind nur wenig kiirzer als der Stiel, die Vorder- 
tarsen kaum verbreitert und einfach. Sehr schlanke Korperform, 
Lange 12 mm, Bahia, Brasilien, 2 6 6 Type in meinem Museum, 
Paratype im Museum Paris nitida n. sp. 

62/61 Clypeus ist trapezformig, dreieckig ausgeschnitten, die Ecken stark 
aufgebogen, nur wenig gerundet, die Seiten deutlich geschwungen. 
Der ganze Kopf ist sehr grob netzartig punktiert und mit kurzen 
abstehenden hellen Borsten ausgezeichnet. Die Oberseite ist kahl, die 
Halsschildseitenrander und die Fliigeldecken besonders an den 
Spitzen sind kurz, nicht dicht hellgrau bewimpert. Die Spitze des 
Pygidiums ist lang abstehend behaart, die Brust lang und dicht, die 
Ventralsegmente lang und zerstreut hellgrau abstehend behaart. Die 
Beine sind ebenfalls ziemlich dicht behaart, teilweise mit Borsten be- 
kleidet. Die Ober- und Unterseite schwarzbraun, fast matt. Die Bii- 
schel auf dem Fialsschild bestehen aus hellgelben Borsten. Vorderer 
und hinterer Seitenrand des Flalsschildes gerade, die Vorderecken 
stumpf, kaum abgerundet, die Hinterecken vorspringend und recht- 
winkelig. Der Halsschild ist an der vorderen Halfte (distal) fein und 
ziemlich dicht punktiert, mit einer flachen undeutlichen Furche, wel- 
che die Basis nicht erreicht. Das Scutellum ist kahl und glatt, die Flii¬ 
geldecken sind kahl und glatt ohne Punktreihen. Die Fiihler 6 sind 
hellbraun und langer als der Stiel. Lange 12 mm, Brasilien, ohne 
Angabe naherer Fundorte. 1 6 Type im Museum Berlin 

ornaticollis n. sp. 

63/58 Fiihler mit 9 Gliedern, Fiihlerfahne 3-gliedrig, Seiten und Vorder- 
rand des Fialsschildes mit gelben Borsten bewimpert. Das Scutellum 
mit anliegenden Borsten bedeckt. Die Borsten auf der Scheibe lang 
abstehend und kraffcig, in der Zahl bei den einzelnen Exemplaren 
unterschiedlich. Clypeus fast rechteckig, die Ecken gerundet, der 
Vorderrand gerade, gut aufgebogen. Kopf schwarz, sehr dicht mit- 
telfein und rauh punktiert mit abstehenden kurzen gelben Fiaaren. 
Fialsschild nur aufierst fein (x 25) und zerstreut punktiert. Seiten¬ 
rand des Halsschildes flach gerundet, Vorderecken vorgezogen und 
spitz, Fiinterecken vorstehend und rechtwinkelig, Oberseite matt, 
Fliigeldecken braun, matt, Punktstreifen nur angedeutet, Pygidium 
kahl und glatt, fein chagriniert, an der Spitze mit gelben Borsten, 
Unterseite mit langeren, die Brust mit langen und dichten gelblichen 
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Borsten bekleidet. <5 die Vordertarsen verbreitet, das erste Glied 
mit kurzem breiten Haken, Lange 10-12 mm, Brasilien, Rio Cava- 
guala. leg. Plaumann, Type Sao Paulo (Berlin) 8 <3 & 

notaticollis Mos. 

64/57 Der Halsschild ist kahl, nur an den Randern behaart oder mit Bor¬ 
sten eingesaumt und bewimpert oder ganzlich kahl. 

65/78 Der Halsschild ist an den Randern behaart oder mit Borsten oder 
Haaren bewimpert. 

66/71 Clypeus vorne leicht gerundet oder gerade ohne scharfe Zacken. 

67/70 Der Halsschild ist am Vorderrand punktiert. 

68/69 Clypeus fast rechteckig, Oberseite ganzlich grob punktiert, die Ecken 
etwas aufgebogen, aber sie bilden keine Zacken und sind an der 
Spitze etwas abgerundet. Der vordere Rand des Clypeus ist aufge¬ 
bogen, Oberseite matt. Der Halsschild ist vom Vorderrand etwa 1 U 
der Lange apical grob, etwas rauh und zerstreut punktiert, in den 
Punkten entspringen gelbliche kiirzere Borsten. Die Seitenrander 
des Halsschildes mit solchen Borsten sehr zerstreut bewimpert. An 
der Basis einige anliegende zerstreute Haare, Scutellum anliegend 
greis behaart mit glatter Mittellinie. Kopf grob und dicht rauh 
punktiert. Ober- und Unterseite und Fiihler schwarz. Fliigeldecken 
hellbraun, Unterseite und Beine sowie Pygidium mit zerstreuten, nur 
an der Brust dichteren weifilichen Borsten. $ 1. vorderes Tarsalglied 
mit breitem Haken, die iibrigen Vordertarsen kaum breiter. Fiihler- 
fahne <5 halb so lang wie der Stiel. Hintertibien am Ende stark ver- 
breitert, jedoch ohne Dorn. Lange 7-9 mm, Brasilien, Matto Grosso, 
Cuiaba, leg. Alvarenga XI. 63 $ cuiabana Frey 

69/68 Clypeus trapezformig, seine Oberseite vorne glatt nur hinten grob 
punktiert. Vorderrand gerade, etwas aufgebogen, die Ecken nur we- 
nig gerundet, am Vorderrand des Halsschildes, sowie an den Vor- 
derecken eine Reihe grober Punkte, Seitenrander des Halsschildes 
lang und zerstreut hell bewimpert. Halsschild kahl und glatt, bis auf 
einige sehr sparliche, teils borstentragende Punkte. Hinterecken des 
Halsschildes deutlich vorragend. Vorderecken scharf und 
stumpfwinkelig. Kopf und Halsschild dunkelbraun, Fliigeldecken 
und Ventralsegmente kastanienbraun. Brust dunkelbraun, Fiihler 
gelbbraun, Unterseite dicht und lang greis behaart. Fliigeldecken 
glatt und kahl, Pygidium zerstreut flach und grob punktiert, sparlich 
mit der Mitte zustrebenden Haaren bekleidet. 14 mm, Brasilien 

castaneipennis Chevr. <$, 9 siehe 51/50 
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70/67 Der Halsschild ist bis zum Vorderrand ganzlich glatt, der Cly- 
peus ist trapezformig, sein Vorderrand leicht gerundet, aufgebo- 
gen, die Ecken etwas hoher und abgerundet, keine Zacken bildend. 
Ober- und Unterseite schwarzbraun bis rotbraun, wenig glanzend. 
Oberseite des Clypeus sehr dicht und grob gerunzelt mit abstehen- 
den kurzen und hellen Borsten. Seitenrand des Halsschildes gelblich 
nicht dicht bewimpert. Vorderer Seitenrand concav, Vorderecken 
vorgezogen und spitz, Hinterecken nicht vorspringend, stumpf u. 
sehr kurz abgerundet. $ Halsschild und Fliigeldecken kahl und 
glatt, letztere mit einigen undeutlichen Querrunzeln. 2 Halsschild 
sehr zerstreut mittelfein punktiert, Fliigeldecken mit undeutlichen 
Punktstreifen. Das einzige 2 ist oben und unten rotbraun auf dem 
Halsschild mit zwei asymmetrischen Flecken distal und apical in der 
Mitte. (5 2 Pygidium kahl, an der Spitze mit ein paar langeren 
Haaren, das Scutellum mit weifilichen anliegenden Borsten bedeckt. 
Die Unterseite ist nur auf der Brust langer und dichter, sonst wenig 
dicht und greis, teilweise abstehend behaart. Die abstehenden Haare 
sind so lang wie auf der Brust. Fiihlerfahne dunkelbraun, Stiel hell 
rotbraun, Fahne <3 so lang wie die folgenden 5 Glieder, 2 wesent- 
lich kiirzer. Tarsen $ verbreiter ohne Haken, 2 schlank. Ende der 
Hintertibien verbreitert ohne Fortsatz, Lange 8-11 mm 14 <3 6 1 2 
Santarem, Tapajog Amazonas Bras. santarema n. sp. 

(santarema Arr. i. 1.) 

Type im Britischen Museum, Paratypen in meinem Museum. 

71/66 Clypeus an den Vorderecken mit 2 scharfen Zacken manchmal bei 
kleinen Exemplaren die Zacken etwas undeutlich 

72/77 Scutellum anliegend hell behaart 

73/74 S am verbreiterten Ende der Hintertibien mit einem kraftigen am 
Ende zugespitzten und apical gebogenem Fortsatz (siehe Abb. 1) 
Halsschild weifigelb mit kurzen Borsten dicht an den Seiten, und 
zerstreut an der Basis bewimpert. Scutellum dicht mit solchen lan¬ 
geren Borsten bedeckt. Halsschild und Fliigeldecken kahl und glatt. 
Suturalstreifen angedeutet. Ober- und Unterseite schwarz bis hell- 
rotbraun, Hinterschenkel sehr breit. Unterseite und Beine dicht mit 
weiSen Borsten anliegend bekleidet. Lange 7-12 mm, Siidl. Brasi- 
lien Paraguay und Argentinien relativ haufig 40 <3 <3 2 siehe 48/45 

flavoscutellata Cast, 
syn. scutellaris Chevr. $ 
lasiopus Burm. $ 
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Abb. 2-3: Hintertibien von 2 Dicrania flavoscutellata Cast., 3 D. nigriceps Guer. $ 

74/73 <3 ohne Fortsatz am Ende der Hintertibien, diese nur einfach ver- 

breitert. 

75/76 Halsschild am Vorderrand mit Borsten bekleidet, kleine Art aus 
Peru 9-12 mm, Kopf schwarz, iibrige Oberseite braun fast matt. Fiih- 
ler braun, Fahne dunkelbraun, Halsschild an der Seiten am Vorder¬ 
rand teilweise ohne die Mitte und an der Basis mit gelben Borsten 
dicht eingesaumt. Oberseite der Halsschildes im iibrigen glatt und 
kahl. Scutellum mit den gleichen Borsten bedeckt. Flugeldecken kahl 
mit sehr fein hinten erloschenden Punktstreifen. Das Pygidium hat 
zentral zusammenfliefiende anliegend kraftige Borsten. Die Unter- 
seite und die Beine sind aufterst dicht mit langen zugespitzten dicken 
gelblichweiften Borsten bedeckt. Oberseite des Clypeus sehr dicht ru- 
gos mit abstehenden kurzen Borsten. Vorderer und hinterer Seiten- 
rand des Halsschildes gerade, der Vorsprung wenig betont und ge- 
rundet. Die Vorderecken etwas vorgezogen und spitz rechtwinkelig, 
die Hinterecken leicht vorspringend und abgerundet rechtwinkelig. 
Fiihlerfahne c3 so lang wie die folgenden 5 Glieder. <3 Vordertar- 
sen stark verbreitert, Klauenglied sehr kraftig, das 1. Tarsalglied mit 
Haken. Lange 9-12 mm Peru Moyobamba leg. M. de Mathan 1887 
Rio Maranon Ucayoli 1924, 14 $ & Type im Museum Paris und 
Paratypen in meinem Museum und Mus. New York 

peruana n. sp. 

76/75 Halsschild am Vorderrand fast kahl, nur Spuren von Behaarung 
sichtbar. Groftere Art 14-17 mm aus Brasilien Esp. Santo. Hals- 
schildrander mit kraftigen hellgelben Borsten dicht bewimpert, an 
der Basis nur Spuren von Behaarung. Halsschild und Flugeldecken 
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77/72 

78/81 

79/80 


80/79 


braun, der Halsschild etwas dunkler, Oberseite fast matt, Unterseite 
und Beine dicht mit hellgelben starken Borsten bedeckt, ebenso das 
Scutellum. 1. vorderes Tarsalglied mit Haken. Clypeus nach der Be- 
schreibung mit 2 Zacken, die mir vorliegende Type ex coll. Moser, 
das einzige Exemplar, ist ohne Kopf. Lange ohne Kopf 13 mm 

n ohausiMos. 

Scutellum glatt und kahl 

Mitt. Tibien 3 einfach, nicht dreieckig, ohne Dorn 
Korper normal breit, Fliigeldecken an den Vorderecken ohne Zahn. 
Das Scutellum ist glatt und kahl, die Fliigeldecken haben hinten 
erloschene, sehr feine und undeutliche Punktstreifen (x 25). Das 
Pygidium ist glatt, nur an den Spitzen mit langen weifilichen 
Haaren. Die Unterseite und die Beine sind lang und dicht greis und 
borstig behaart. Die hinteren Seitenrander des Halsschildes sind ge- 
rade und fast parallel, der Halsschild convergiert erst von der Mitte 
des Seitenrandes an. Vorderer Seitenrand gerade, die Vorderecken 
etwas vorgezogen rechtwinkelig und spitz, die Hinterecken vortre- 
tend und ebenfalls rechtwinkelig. 3 Vordertarsen verbreitert, 1 
Tarsalglied mit kurzem Haken, Hinterschenkel sehr breit, Hinterti- 
bien an der Spitze stark verbreitert, Fiihler braun, 3 die Fahne et¬ 
was kiirzer als der Stiel, ? wesentlich kiirzer. Lange 8-9 mm, Bra- 
silien, Paraiba, S. Antonia de Barra, Bahia 

Type im Museum Paris ohne Fundort, die Beschreibung hier basiert 
auf dieser Type nach Mannerheim, Fundort Tijuco 4 <3 3,1? 

appendiculata Mann. 

Korper auftergewohnlich breit, Fliigeldecken an den Vorderecken mit 
einem Zahn. Clypeus schwach trapezformig, die vorderen Ecken mit 
scharfen Zacken, mittl. Tibien abgeflacht, nicht dreieckig, die Seiten 
parallel ohne Dorn. Oberseite schwarz, wenig glanzend, vollkom- 
men glatt und kahl, einschliefilich des Pygidiums. Unterseite mit hel- 
len Haaren nicht sehr dicht anliegend bekleidet. Unterseite und 
Beine schwarz bis schwarzbraun, Fiihler dunkelbraun, Korper sehr 
breit, Halsschildseitenvorsprung flach gerundet, vorderer und hinte- 
rer Seitenrand gerade, Vorderecken spitz, Hinterecken hervortre- 
tend. Die Fiihlerfahne 3 erreicht 1 h der Lange des Stiels. Genoty- 
pus 

Lange 10-15 mm. 28 3 3 Cayenne Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Brasilien nigra Serv. 

v. rubricollis Serv. Exempl. m. rotem Halsschild 
syn. brasiliensis Cast, dicbroa Perty 
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81/78 Mittlere Tibien abgeflacht, dreieckig verbreitert am Ende bogenfor- 
mig abgeschnitten mit einem langen Dorn an der Innenseite (siehe 
Abb.) 

82/83 Halsschild von der Mitte zur Basis nicht verengt, Seitenrand des 
Halsschildes leicht bewimpert. Die bis jetzt bekannten Exemplare 
einfarbig schwarz, etwas glanzend, vordere und mittlere Tibien 
dunkelbraun bis rotbraun, Unterseite und Beine maftig dicht, diinn 
und hell behaart. 

Lange 7-8 mm Nova Friburg Brasilien, nur 2 (3 <S bekannt. Type 
in Halle lasiopus Burm. 

Nach Junk-Catalog ist lasiopus Burm zu nigrocans Cast, synonym; 
ich habe leider keine Type von nigrocans Cast, gesehen, so daB ich 
dies nicht bestatigen kann. Die 9 9 von lasiopus Burm. sind mir 
nicht bekannt, doch diirften sie vermutlich der Beschreibung nach mit 
den 9 9 von flavoscutellata ahnlich oder identisch sein. Obwohl 
Burmeister in der kurzen lateinischen Beschreibung von $ und 9 
angibt „Scutello pedibusque fulvo pubescentibus“ ist das Scutellum 
der Type, die ich freundlicherweise von Prof. Hiising aus Halle er- 
hielt, einwandfrei glatt. 

83/82 Halsschild gleichmaBig von der Mitte zur Basis und zum Vorderrand 
verengt, Rand nicht bewimpert. Clypeus schwach trapezformig bis 
rechteckig, vorne seicht ausgerandet, die Ecken breit abgerundet und 
aufgebogen. Die hinteren Tibien stark am Ende verbreitert, ohne 
Fortsatz. Oberseite fast matt mit schwarzem Kopf und schwarzen 
Fliigeldecken, rotbraunem Halsschild oder schwarzem Kopf, rot- 
braunem Halsschild mit schwarzen breiten symmetrischen Flecken, 
welcher den Vorderrand aber nicht die Basis erreicht. Die erstere 
Form wurde von Arrow als cruralis i. 1. bezeichnet, ist jedoch eine 
Farbvarietat, wie sie in dieser Gattung nicht selten ist. Clypeus sehr 
dicht rugos mit kurzen abstehenden, braunen Borsten. Halsschild und 
Fliigeldecken ganz kahl und glatt. Einige sehr zerstreute Punkte auf 
den Fliigeldecken gerade noch sichtbar (x 25). Pygidium kahl, aber 
zerstreut und lang hell bewimpert. Unterseite dicht hellgrau borstig 
und abstehend behaart. Vorderer und hinterer Seitenrand des Hals¬ 
schildes gerade, der breit gerundete seitliche Vorsprung liegt distal 
vor der Mitte. Die Vorderecken sind vorgezogen und spitz, die Hin- 
terecken hervortretend und rechtwinkelig. Das Scutellum ist glatt 
mit einigen sehr zerstreuten und sehr feinen Punkten. Das erste und 
zweite Fiihlerglied des 9-gliedrigen Fiihlers ist gelb, der restliche 
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Fiihler braun, die Fahne klobig und beim <5 etwa halb so lang wie 
der Stiel. Das letzte Glied der Palpen ist eiformig zugespitzt, grofi 
und ausgehohlt. 

Lange 10-16 mm, 33 ? $ Amazonas, Bolivien (Sta. Cruz) Mt. 
Grosso, Brasilien und Paraguay (die Ab. cruralis Arr. i. 1.) Mittelti- 
bien (5) Abb. 3. nigriceps Guer. 

Unbekannt geblieben ist mir Dicr. aeneobrunnea Ph. 
Gattungszugehorigkeit fraglich, ferner femorata Mannerh. 

pellita Escbh hirtipes Cast. 
Die beiden letzteren habe ich versucht in die Tabelle aufzunehmen. 
Bei D. femorata Mannerh. geniigt die Beschreibung nicht. 



